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173760B Resident 

201B UnboundProcedure 

205B StartFault 

211B Codelnconsistency 

215B ParityError 

221B PhantomParityError 

173754B Signaller 

401B SendMsgSignal 
405B ResumeError 

173740B DisklO 

60 IB RetryableDiskError 
605B UnrecoverableDiskError 
611B DiskCheckError 

173314B Swapper 

1001B SwapError 
1005B SegmentFault 
1011B InsufficientVM 
1015B VMnotFree 
1021B InvalidObject 

173040B LoaderUtilities 
2001B FileNotFound 

173024B LoadState 

2201B LoadStateFull 

173014B Loader 

2601B LoaderError 
2605B InvalidBcd 
2611B InvalidFile 
2615B VersionMismatch 

172774B Process 
3001B Aborted 
3005B TimedOut 
3011B TooManyProcesses 
3015B InvalidProcess 

172770B Directory 

3201B BadFilename 
3205B BadDirectory 

172754B DiskKD 

3401B DiskFull 

172744B NonResident 

400 IB NoGlobalFrameSlots 

4005B StackError 

4011B PortFault 

4015B LinkageFault 

4021B ControlFault 

4025B InvalidGlobal Frame 

172730B Segments 

4401B InvalidSegmentSize 
4405B InvalidFP 

172724B Strings 

500 IB StringBounds Fault 
5005B bcplStringOverflow 
5011B mesaStringOverf low 
5015B Overflow 
5021B InvalidNumber 

172714B Files 

5201B FileError 
5205B F ileNameError 
5211B FileAccessError 
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172710B StreamsA 

5601B StreamError 

172700B FSP 

6201B ZoneTooSmall 
6205B InvalidZone 
6211B NodeLoop 
6215B InvalidNode 
6221B NoRoomlnZone 

172570B RectanglesA 

6401B RectangleError 

172520B RectanglesB 
6601B BitmapError 

172500B StreamlO 
7201B Rubout 
7205B LineOverflow 

172200B TimeConvert 
10201B InvalidTime 

172170B ExternalLoadState 
10401B LoadStatelnvalid 

171454B DebugCache 

10601B NonExistentMemoryPage 
10605B InvalidAddress 

171444B DebugPilotCache 
11001B BadMapLogEntry 

171340B ExternalUtilities 
11201B TnitDebugger 
11205B InitUCSHandler 
11211B InitMapCleanup 
11215B DebuggerError 

171200B DebugUtilities 

12201B DebugProceed 

12205B DebugAbort 

12211B ControlDEL 

12215B Quit 

12221B LookupFail 

12225B KillSession 

12231B CommandNot All owed 

171164B BreakPt 
12601B bpError 
12605B BreakPointError 
1261 IB InvalidCondition 
12615B TooManyConditions 

171160B Debugger 

1320 IB ClobberedAccessLink 
13205B Symbol Tab! eNotFound 

171154B DumpVars 

13401B EnteringVPart 
13405B InvalidGFTIndex 
13411B LinksInCode 

171150B DumpUtils 
13601B AmlaRecord 

171144B DumpFrames 
14001B QuitDump 
14005B NextFrame 
14011B NewFrame 
14015B ClobberedFrame 
14021B NoPreviousFrame 

171140B DebugConfig 

14401B IncorrectVersion 
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171130B DebugContext 

15001B Multiplelnstances 
15005B Inval idGlobal Frame 
15011B InvalidlmageFile 

171120B DebugProcess 
15201B InvalidPSB 

171104B StmtMap 

15401B CodeMappingFailure 

15405B SourceToOb jectMappingNot Avail able 

15411B SourceFileMissing 

15415B NoSource 

15421B StringTooLong 

15425B StringMatchFailure 

170204B Command 

15601B CommandAbort 
15720B abort 

CommandTab (cannot find symbols) 

170154B Interpret 

16601B VariantType 

170150B DUserProc 

17001B AmbiguousTag 
17005B NoUserProcsLoaded 

170120B UserSegments 

17201B RemoteSegment 

DIGrammar (cannot find symbols) 

170014B DIParser 

20001B ParseError 
20005B SyntaxError 

167774B DIScanner 

2020 IB InvalidCharacter 
20205B InvalidNumber 

167730B DIActionsHot 

20601B Eva! StackOver flow 
20605B EvalStackEmpty 
20611B NotOnEvalStack 
20615B NILesp 
20621B TypesDontMatch 

167724B DIActionsMed 

21001B Notlmplemented 
21005B Inval idExpression 

167710B DIActionsCold 

21201B TypeStackOverflow 

21205B TypeS tackEmpty 

21211B TooManylndirections 

21215B IncorrectType 

21221B InvalidType 

21225B Inval idLonglnterval 

21231B Invalidlnterval 

167670B DILiterals 

2140 IB TooManyLiterals 
21405B TooManyStr ingLiterals 

167400B InternalNubControl 



22401B 


Delete 


22405B 


StringTooLong 


22411B 


BadFile 


22415B 


BadNumber 


22421B 


BadVersion 


22425B 


Done 


22431B 


Internallnstall 


22435B 


Instal 1 
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167170B InternalNub 

22601B KillThisTurkey 
22605B Quit 



167050B SymbolCache 

23201B NoSymbolTable 

23205B Illegal Symbol Base 

2321 IB IncompatibleSymbolTable 



